Departement des BOUCHES-DU-RHONE 


REPUBLIQUE FRANQAISE 



ORGON, le 22 mai 2018 


Monsieur le Prefet de Police des 
Bouches-du-Rhone 

Direction de la Securite - Polices 
administratives et Reglementation 
Bureau des polices administratives en 
matiere de securite 


Par courrier en date du 17 mai dernier, vous m’avez fait part de votre souhait de recevoir un 
rapport circonstancie sur l’impact de 1’emploi de cameras individuelles par nos agents de 
police municipale sur le deroulement de leurs interventions et je vous en remercie. 

En effet, il nous parait evident que ces equipements sont d’un grand interet a la lecture du 
rapport que j’ai l’honneur de vous remettre, securisant nos agents ainsi que nos administres. 
J’ai bien note l’absence de base legale de l’experimentation menee a ce jour a partir du 03 juin 
prochain. 

Par la presente, mes collegues et moi-meme nous vous demandons la reconduction prochaine 
de ce dispositif. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Prefet de Police, l’expression de mes sentiments les plus 
devoues. 


Le Secretaire General, 
Herve MALLET. 



Place de la liberte -13660 ORGON 

Tel. : 04 90 73 00 01 - Fax : 04 90 73 08 81 - E-mail : mairie@mairie-orgon.fr 








RAPPORT CIRCONSTANCIE SUR L’IMPACT 
DE L’EMPLOI DES CAMERAS INDIVIDUELLES 


« Depuis le 10 mai 2017, par arrete prefectoral, nos agents de Police Municipale sont equipes 
de cameras individuelles. 

Cette demande fut motivee par une augmentation des agressions verbales et des outrages dont 
etaient victimes nos agents. 

Depuis cette autorisation, aucune procedure pour outrage, ou menace n’a ete relevee par la 
police municipale. 

De meme aucune plainte a l’encontre de nos agents, mettant en cause un quelconque 
manquement au code de deontologie ou au comportement elementaire que doit avoir un agent, 
n’a ete portee a ma connaissance. 

Je voudrais souligner l’aspect, non negligeable, de l’impact psychologique de cet equipement. 
Nous avons constate un arret immediat des situations tendues et pouvant degenerer. 

Nos agents ont totalement integre cet outil dans leur approche operationnelle d’une 
intervention, considerant leur camera comme une protection. 

Je regrette vivement, que ce dispositif efficace et totalement adapte aux missions et 
interventions de police, soit remis en cause aujourd’hui ». 

Le Chef de poste Patrick VIALLON 
Brigadier Chef Principal 



